PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ , MAY 14, 2002 (VYSK. 24, 1924 SAKA ) 


291 


The 7th December, 2001 


Tipe 


Sr. Name of Weekly Name of 
No. Scheme 

Draw 


Draw No. 
and date 


Ist Prize 
Winning Ticket 
No. 

Amount 


2nd Prize 
Winning Ticket 
No. Amount 


2 


3 


14 


5 


6 


7 


8 


9 


1 . 


ML (M ) 


Deluxe 


10.30 


131st 7-12-2001 


5320736 


4960 


11 


100 


2 . 


JV ( M ) 


Do 


11.00 


131st 7-12-2001 


4235397 


4890 


62 


100 


3 . 


Hari -Om 


Do 


11.30 


58th 7-12-2001 


7011911 


4330 


45 


200 


4 . 


Jai Durge 


Do 


12.00) 


131st 7-12-2001 


2646746 


4750 


27 


100 


5 . 


Jai Vishnu 


Do 


12.30 


6th 7-12-2001 


9790003 


4680 


38 


300 


6 . 


Mahalaxıni 


Do 


1.00 


131st 7-12-2001 


1963839 


4610 


45 


100) 


7 . 


Shri Ganesh 


Do 


1.30 


58th 7-12-2001 


9262189 


4260 


74 


200 


8 . 


ML ( A /N ) 


Do 


2.15 


131st 7-12-2001 


6264086 


4470 


65 


100 


.. 


9 . 


ML (Gold ) 


Do 


3.00 


6th 7-12-2001 


1568291 


4400 


90 


- 300) 


10). 


Mahabali 


Do 


3.30 


58th 7-12-2001 


0352638 


4190 


21 


200 


. 


J. V. ( A / N ) 


Ꭰ 0 


4.00 


131st 7-12-2001 


8492956 


4540 


36 


100) 


12 


ML (Super) 


Do 


4.30 


131st 7-12-2001 


3782046 


4820 


17 


100) 


The 8th December, 2001 


Sr. Name of Weekly Name of 
No. Scheme 

Draw 


Time 


Draw No. 
and date 


Ist Prize 
Winning Ticket 
No. 

Amount 


2nd Prize 
Winning Ticket 
No. Amount 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 . 


ML (M ) 


Supreme 


10.30 


131st 8-12-2001 


4621198 


4950 


89 


100 


2 . 


JV ( M ) 


Do 


11.00 


131st 8-12-2001 


2031190 


4880 


69 


100) 


3 . 


Hari -Oin 


Do 


11.30 


58th 8-12-2001 


8574174 


4320 


15 


2011) 


4 . 


Jai Durge 


DO 


12.00 


131st 8-12-2001 


1051767 


4740 


65 


100 


5 . 


Jai Vishnu 


Do 


12.30 


6th 8-12-2001 


( 145763 


4670 .. 


98 


300 


6 . 


Mahalaxmi 


Do 


1.00 


131st 8-12-2001 


1262986 


4600 


50 


100) 


7 . 


Shri Ganesh 


Do 


1.30 


58th 8-12-2001 


8745271 


4250 


87 


200 


8 . 


ML (A /N ) 


DO 


2.15 


131st 8-12-2001 


6238330) 


4460 


46 


100) 


9 . 


ML (Gold ) 


Do 


3.00) 


6th 8-12-2001 


2124545 


4390) 


82 


300 


10 . 


Mahabali 


DO 


3.30 


58th 8-12-2001 


0548378 


4180 


51 : 200 


11 . 


J.V. (M ) 


DO 


4.(X ) 


131st 8-12-2001 


7270367 


4530 


99 


100) 


12 . 


ML (Super) 


Do 


4.30 


13 1st 8-12-2001 


4228332 


4810 


05 


100) 


